Konstancya Cieciszowska 


przeżywszy lat 69, 
po krótkićj chorobie, opatrzona SS. Sakramentami. 
zakończyła życie w Michałowicach dnia 6 Grudnia 
1888 roku. 


Mes 


Rea 


Pozostali krewni zapraszają na exportacva w Niedzielę dnia 

9 Grudnia b. r. do kościoła parafialnego w Wiectawicach 

a w dniu następnym na Nabożeństwo żałobne 1 pochowanie 
zwłok na miejscowym cmentarzu. 


